The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Public Safety 
Department of State Police 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 
617-983-6622 

DEVALL. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

MARY ELIZABETH HEFFERNAN 
SECRETARY 

COLONEL TIMOTHY P. ALBEN 
SUPERINTENDENT 



July 23, 2012 


To: ADA Rilwan Adeduntan 
From: Nicole E. Medina 
RE. Commonwealth 
Dear ADA Adeduntan, 

Attached you will find copies of the following documents that you requested regarding Drug Lab numbers 


1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Evidence Control card with analytical results 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data. 

I was the primary and custodial chemist for both lab numbers. Kate Corbett was the GC/MS confirmatory 
chemist. Should you have any questions please do not hesitate to call me at 617-983-6630. 



Drug Analysis Laboratory 


Excellence In Service Through Quality Policing 


Folk_OIG_PRR_102790 






To be completed by ECU personnel only 

Name and Rank of Submilting Officer j U , - ^/xJ 


DEFENDANT'S NAME 


ADDRESS 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED GROSS 

QUANTITY 



Pk'i 



BPD Form 0038-BIS-0907 (prev. 1753) 


ID# 


Mt°'L 




ECU Control # A V- ?)S 


Ea^gS>3l 

Folk OIG PRR 102791 







DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE ff AGENCY 

No. of samples tested: tL( 


j 


ANALYST \o0r£^ 
Evidence Wt. 


PHYSICAL DESCRIPTION: a -^ c> ^3 Gross Wt (31): %?&LoC^n 

2>"1 f£>aU <3 i m i I os-, Gross Wt < )=- 

CdouUdLfi baC?Qje_c( , ' 5l °3 ^ r Pk 9- Wt:_ 


\ncAisjvduLCiuQ Qtoa.3 

tot7) CfiynHrttniocj ucrtUr fcx<iu^ 


Net Wt: 


VULfc \X>V bj^ \0 CLOClOx-JZ-CLcI — ^ • 3 C { Sc9Xj >o^ 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

tOCoball 

Thiocyanate (t) Vo\o-P 
\0 Marquis 'VpOtplo 
IQ Froehde's ~V Pu 1 ptf 
tO Mecke's ~t 3/ g.<eT~T 


Microcrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_ } __ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 4-Wq x r\ 

DATE OQ -a'1-Cb 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS bUcct. :Q 


MS 

OPERATOR_ 
DATE 


KftC 


q^ 1 cQ-QV J 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_102792 



Sample #: 


# samples tested: 

Gross 
# Weight 


Net 

Weight 


# I Weight I Packet Weight j Weight # 

1 oo. ICAS 26 

2 O.-HSRE Q.*c3%Q 0-^>\VC| 27 

3 3 HMl/l 0 0 • 'MXj 28 

4 o 0 /Y3 C ^ 29 

s 0- 4H(i?C> O.ioMO 0-36M*~j 30 

6 3.^54 QAO'IO p-assn 31 

7 ^-USOK o jfiCpgt 03^44 32 

8 0 M\S>o( G \\2>^ Oc^lAO _ 33 

9 ^ H3lo5 o„\V3>M 0.3SI3& 34 

10 oMua^j o \qq\ p.?Mq 35 

11 i 3 . l A < SL?q^ 36 


Gross 

Weight 


Packet Weight 


Net 

Weight 


25 1 j i . 1 50 |. 

Calculations: 

Apex" olc^. - IO — O.-<SK^lxiCr< 


EoVNoncv.-k.cl VU: v_ocA - G^q^ctrn* 


~ lo) 


.Ct-rv" 


Folk OIG PRR 102793 





DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE 

No. of samples tested: ^ 


AGENCY 


ANALYST 

Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: ^ '3 ^ Gross Wt {12>): U ■ U^laC^on 


Gross Wt ( ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


\S'Sb LS CL i I Si rn > lur 

Cciou-soU’ bcc^cpjd Xv 

Cuoodlq^o CJfo&:s. cot S 
Cbcrnixx,,cr> N r\a^ COVbt_p Sh^ocW, 

£&V\mc. SqS WLt. uo^r bu^ 3 0aca(3^.ci- & 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

O Cobalt . 
Thiocyanate (~H oWii? 

^ Marquis — _ 

Froehde's - _ 

Mecke's_ 


Microcrvstalline Tests 
^ Gold 

Chloride _ _ 

&. TLTA (~H__ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS CtcX auC\_P 


DATE Q£>-c93-Q^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS Ct-iCQ^M* 

OPERATOR _ 

date OGrG 3 ~Q y 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_102794 




Folk_OIG_PRR 102795 















Date Rec’d: 05/15/2008 

/ 

No. Analyzed: 

Gross Wt.: 14.45/ 

Net Weight: 


# Tests: 

Prelim: Coc.cxt rue 


Findings: P fj Pfi) 1 lAX 




No. Date Analyzed:/ 

City: Boston D.C.U. Police Dept. t/ 

Officer: P.O. BRESNAHAN 
Def: 

Amount: Subst: SUB 

No. Cont: 37 Cont: pb 



Date Rec'd: 05/15/2008 
Gross Wt.: 23.87 1 / 


Prelim: yWoO 


Findings: 


No. Analyzed: SO 

J fc,rb-«) tO 
Net Weight: 


# Tests: 




Folk OIG PRR 102796 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

E:\System7\05_29_08\603278.D 

KAC .. 

30 May 2008 2;49 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 




?'5 


~L 


Abundance TIC; 603278.D\data.ms 



Ret* Time 


Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS * * * 


603278.D Mon Jul 23 10;22:50 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_102797 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SyQteml\0S_29_08\6Q3279.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 3:02 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by 

Vial Number : 79 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance 

l 

1500000; 


looooooi 


5000001 


0 1 l"| ‘V r"f— TJTT l I -[TTI ■T-|“n-T _ !'7-i-! TTTTT'^I “pm I H I I r j ( T I If 1 1 k'T ! T I“T“T J I TTT' j m I j'Tl I I l ' 11 | 1“ 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.60 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 



4 . 

765 

1529101 

100.00 

100.00 




TIC: 603279.D\da(a.ms 

4.765 


603279.D Mon Jul 23 10:22:54 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR 102798 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\System7\05 29 08\603279.D- 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

30 May 2008 3 : 02 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

79 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4,77 C 

:\Database\SLl .h 

COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 
40 j 
201 
ot 

40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


42 

65 


60 


42 




Average of 4.728 to 4.913 min.: 603279.D\data.ms (-) 


182 


67 


94 


if 


105 


80 


a? 


nVz~> 40 


55 68 


94 


60 


80 


100 


122 


135 152 166 


198 








208 222 242 253 

T-rr-rn ~ 


272 


~T 


282 

r 


100 120 140 160 180 200 220240 260 280 

#29: COCAINE 


182 


105 


122 


135 166 


198 


-n- 


214 


244 259 


272 


T-rr-rr]—r T-^r-p- 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 


303 


-T-Y+- 

300 


303 

f 

-r-,4-r- 

300 


603279 .D 


Mon Jul 23 10;22:55 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_102799 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603288.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 1:56 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

NEM 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 603288.DWata.ms 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS** * 


603288.D Mon Jul 23 10:23:07 2012 Page 1 


FolkJ3IG__PRR 102800 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : E:\System7\05_29_08\603289,D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 5;08 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 89 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


4000000 
3000000 
2000000 

| | 

1000000] I 

2.070 [ 5,448 

OVfh-nji ; r j i i i j t K -|— r-T-r-n i • , i i iyn \~r n i f t t ■ rynnr r r-| r t rnrj ~n rrj < rr i j t i t t 

Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 6.00 5.50 6,00 6.50 7,00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time Area Area % Ratio % 


2.070 233015 2.88 3.01 
4.776 7734266 95.66 100.00 
5.448 117864 1.46 1.52 


TIC: 603289.D\dafa.m$ 

4.176 


603289.D Mon Jul 23 10:23:11 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR 102801 





Area Percent / Library Search Report 


Information fron 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

\ Data File: 

E:\System7\05 29 08\603289,D 
KAC 

3C^ay 2008 5:08 

NEM 

89 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a,L 
C:\Database\PMW T0X2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


1 2.07 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 97 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 97 
2(1H)-Pyridinone, 4-hydroxy-6-methy 007135-82-2 50 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.038 to 2.276 min.; 603289*D\data.ms (-) 


1 $2 


42 


82 


51 5 i 7 67 


94 


122 


i 1 ^' , j ut i i 

0 V-r-j 1 1' | tWi ! | 4-r-r-r-rl- 


1Q6 


138 


131, 


181 


166 


rrrT-rrr]-1 1 i t t-i -i 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


Abundance 


80 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 


1$2 


60 

40 

20 i 

.L 


122 


108 

i ’ | Tnrib'i 'i-T- 


m/z~> 


138 


4 


181 


166 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


603289.D 


Mon Jul 23 10;23:12 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_102802 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_0S\603289.D 

KAC 

3 0 May 2 008 5:08 


NEM 
89 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 .78 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

80] 

60 

40 

20 


Average of 4707 to 5.035 min.: 603289.D\data.ms (*) 
82 1$2 


42 


j ; 56 i 67 
o Vt iM' i i I |i i^i i' ’j 


94 105 


122 


152 166 


1 1 T n I 1 I 


303 


198 


272 


! 208 222 242 258 j 282 

t " l t I I I I J 1 | 1 I I 1 ) I T"> J I T I I I T 'T'T' 1 T ~ 


m/z~> 40 60 80 100 .120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

Abundance 


#59: COCAINE 

1$2 


801 
60 j 

40 

20j 

i 

0 ' 1 1 


82 


94 


105 


42 




122 

i 55 68 


1 1 


| 


A 1 

i-,7 1 

TT-J 

4'r-rAVn 


135 


152 166 


303 


188 272 

j 208 222 244 258 !, 288 

--- rr -i—t-r-r f * r r~t - 




40 60 


80 


t i i f | i —i -1 ttttt f i mr-nn—q 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603289 .D 


Mon Jul 23 10:23:13 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_102803 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603289,D 
KAC 

30 May 2008 5:08 


NEM 

89 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


5.45 C:\Database\NIST05a.L 
cis-Cinnamoylcocaine 
Cinnamoylcocaine 

Isobutyroylecgonine methyl ester 


000521-67“5 96 

1000247-78-7 89 

203320-38-1 59 


Abundance 

| 

80 j 
60' 
40 

20 

0 


¥ 


Average of 5.416 to 5,538 min.; 603289.D\data,ms {-) 


96 


182 


42 


i 

131 

j 56 67 ,! 

il, M.U\ .uL M\ 

{-.'ll- 

4 

108119 j 147 


168 




40 60 


Abundance 

| 

80 j 

60; 

| 

401 
20 
0 1 


80 




198209 226 


238 


253 270298 


329 

A 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 .280 300 

#141875: cis-Gmnamoylcocaine 


r-r-j-rrr 

320 


96 


182 


42 

I 


55 68 


... (108119 


131 

I 


154 


168 


238 


329 


m/z-> 


40 60 


80 


198 
. i 

226 j 

270 298 

t i T 1 r 

200 

• r "p i 1 1 "VT "j 1 T“r 

220 240 

T— | -1 | 1 1 r-Y—p- 

260 280 300 


320 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:13 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_102804 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 
90 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\603290.D 


5:21 


Abundance 


3000000 


2000000 


1000000 


TIC; 603290.D\data. ms 


1 

4/ 

p 

[ 

i 


2.075 

__i 

l! 

j 

1 

i 

8.874 

, , , . /y 

-r-p—rn—i i rr tt ttt 

2.00 2.50 3.00 

TqTTT'Trrrr ITT 1 

3.50 4.00 4.50 

Vt~| 1 1 l I l 1 pi 1 F 1 |“TT [ 1 | 1 1 

5.00 5.50 8.00 6.50 7.00 7.50 

t: |m 1 I f 1 . 1 1 1 ! . » | F 1 ! 1 

8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,075 
4 . 770 
8.874 


115232 2,25 2,61 

4416503 86.26 100.00 

588385 11,49 13,32 


603290.D Mon Jul 23 10:23:17 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_102805 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 


Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitiohMeth 
Integrator 


E ;\System7\05_29_G8\6 032 9 0 ,D 
KAC 


30 May 2008 5:21 


NEW 
90 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 - 08 C:\Database\NIST05a*L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 97 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 89 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 47 


Abundance 


I 


Average of 2.038 to 2.229 mm.: 603290.D\dafa.m$ (-) 


1$2 


80; 

i 

60! 

I 

40) 

i 

2oi 

0 


42 


82 


94 


122 


106 


55 68 

-|-4t4j \ I l ivr- 


138 


131 


HV-n-fV h.ly - r -r tt-jLWi jrrfr 


181 


166 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 .150 160 170 180 

Abundance #43743: Ecgonidine, methyl ester 


80 
60 

40 

20 | 

i 

oW 


l|2 


m/z~> 


~r 


106 

122 

f 138 

i 166 

l 

"""! m ‘ 1-* ; »—i — 1~~1—i 

HV'i T**j r t ■‘••r-M-r-r-r-t-l-f 

• I-T-T-! 'l-r l-T-l-T-1^ . N 


181 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 170 180 


603290.D 


Mon Jul 23 10:23:18 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_102806 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603290.D 

KAC 

3 0 May 2008 5:21 


NEM 
90 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMW_TOX2 . L 



PKft 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 4.77 C:\Database\SLI.Ii 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80 


60 

40 i 

i 

20 \ 


42 


S2 


OWf’r 

m/z-> 40 


Average of 4.728 to 4.913 min.: 603290.D\data.ms (-] 

182 


105 


60 


80 


T 


100 120 


122 


^ ! l ! 1 ! 1 1 'Xft 

r a4t r - l 4 ^ 4 | J r 1 38 


152 

140 160 180 200 


198 

[ 214 230 242253 


272 

• t Er~i 


288 


303 




220 240 260 280 300 


Abundance 


80 


60 


40i 


20! 


42 

! | 

044+- 


m/z~> 


40 


82 


,55 68 


94 106 


1-rV 


J4 


60 


80 


r 


#59: COCAINE 
1$2 


122 


135 


152 166 


303 


198 


T 


208 222 


272 

244 258 |, 288 

-y-t-T’-ri-rr-r-h-p-n- 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603290.D Mon Jul 23 10:23:18 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_102807 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603290.D 

KAC 

30May 2008 5:21 


NEM 

90 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

3 

8.87 

C:\Database\PMWJTOX2.L 
Diltiazem-M (desacetyl-) 
Diltiazem 

Diltiazem-M (0~desmethyl-) AC 

000000-00-0 78 
042399-41-7 78 
000000-00-0 50 

Abundance 

1 

56 

Average of 8.805 to 9.102 min.: 603290. D\data.ms {-) 


m/z--> 


SO 

60 

40 

20 j 
j 43 

0 : i yrr^r 




121 


, 90 10,7 I 7 61 ? 0 1,64178193 210225 253267 284 312 331 355 

- ■ —TV 1 •» , ■ ■ — ■ ■ ■ - ..... . . .t-i-. . -n . , 


rrrVTrf 




i r i i ri yi > 


rrj- I TT i \ 1 1 i 1 I i r i 1 I i TT » I 1 -1 


412 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

i 

80 i 

60! 

i 

401 

j 

i 

20 | 

i 

o' 


66 


#2505: Diltlazem-M (desacetyi-) 


PI 790 


h 


91 1 ^ 130150 178 

i 1 nj rn 'i s T-rrTp-i-rr'rrn 


326 


372 

r | i r i h 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


603290 .D 


Mon Jul 23 10:23:19 2012 


Page 


Folk_OIG PRR 102808 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\0S_29__08\603294.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 6:12 

Sample Name : BLANK 

Submitted by ; 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 603294.D\data.ms 



Tima-■> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 8.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8,50 9,00 9,50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


603294.D Mon Jul 23 10:23:29 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_102809 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 


Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_G8\603295.D 

KAC 


30 May 2008 
COCAINE STD 

95 

DRUGS,M 
RTE 


6:24 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 

50Q000 


0 ■tttti- ! J ■ " [—i [— n - -1 rrT-TT"rrrm-| "iV Pr - p i nn < t i i > ■ w i i | l i i i i i n rp < i i p n : M < i l i | i i l 1 | > t rr 

Time--> 2.00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 6.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4,76 5 

1976280 

100.00 

100.00 


TfC: 603295,Didata.ms 


'65 


603295.D 


Mon Jul 23 10:23:33 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 102810 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

E: \System7\05__29_08\6 03 2 95 .D 
KAC 

30 May 2008 6:24 

COCAINE STD 

95 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PKtt RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.77 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


801 


60! 


40! 


20 ! 


42 


oUA 

m/z~> 40 




,S5 68 

a-A- 


94 




Average of 4.728 to 4.929 min.: 603295.D\data.ms (-) 


106 


182 


122 

h i 


135 152 1 ^ 6 


60 


1~ 


4- 1 


198 


208 222 




80 100 120 140 160 180 200 220 


303 

272 f 

242 259 i 282 

—r " j " T " ? — i " T " y-T~-r-f-rpn .m . \ >~r 

240 260 280 300 


Abundance 

I 

1 

80 

60 

40 

2 °; 

ol 

m/z-> 


42 




,55 68 


#29: COCAINE 


182 


94 


105 


r, ■i,4u r 4H M i i-i-r-l-A 


122 


136 152 166 
J i.riTT 


198 


214 


40 


60 


80 


100 120 140 160 180 200 220 


244 259 
240 260 


272 

! 

rr-r-p- 

280 


303 

T T l T 

300 


603295.D Mon Jul 23 10:23:34 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 102811 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603296.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:37 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 603296.D\data.ms 



Ret . Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


603296.D Mon Jul 23 10:21:52 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_1 02812 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05 29_08\603297,D 
KAC 

3 0 May 2008 6:4 9 

HEROIN STD 

97 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

800000 

600000 

400000 

2QQQ0G 1 


TIC: 603297. D\data.ms 
6i61 


Tjme~> 


0 tjn-rrr-T-m— p rmryr-H . | * rr-r T i i i-r | i ri t | ri m fTTn | V «S !' f .tttjti i i | m i f n t » | rm j m i 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,661 

1470610 

100.00 

100.00 


603297.D Mon Jul 23 10:21:57 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_102813 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603297.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:49 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

97 

AcquisitionMeth 

DRUGS,M 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

P:<(l 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.66 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4,6 


Average of 6.613 to 6,804 min.; 603297.D\data.ms (-) 


327 


59 


81 

I 94 


115 


146 


204 


162 


268 




310 


OlfL 


L1W 


-— rrr i ' 


.. j 228^0 253 ft 284 

, mill 23® ill I 298 

t t - i - r - r - ri -- i - ^r - r - r - r - r ^ ' ' 1 rh 


369 


352 


.r ‘ 1 ■ rr-T-T-T-t-T-i 

m/z-> • 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300.320 340 380 


Abundance 


#1: HEROfN 


1 43 


80 j 

60 j 

s 

401 
20 

0 J ~ 


268 


327 


215 


81 


59 

4.1.. 

rn-rrrrp 


94 


115 


146 


& 


162 


28 


174 


197 




2|28 253 




310 


284 


298 


369 


341 


m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


603297.D 


Mon Jul 23 10:21:58 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_102814 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Rile: 

File Name : E:\System7\05_29j38\603200.D 

Operator ; KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 8:01 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC: 603200. D\data. ms 

3000 


2000 


1000 

Tirne*-> 2110 2J& 3.00 3.60 4.00’ 41.60 51)0 5.60 6.00 6.50 7.00 7.60 8.00 8,5o' 9.00 ?5o 


Ret, Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 



603200.D Mon Jul 23 10:21:31 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_102815 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602932 . D 
KAC 

30 May 2008 8:14 


NEM 

4 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 
1000000 : 
800000 
600000 
400000 
200000 

G W t -h 


=t4-T-Vt 


TfC; 602932.D\data.ms 
6^61 


"JTttt prfT^rr^T-r-j-i 1 i i 5 | 1 e i i | 1 3 e 1 j 1 r rirj^i 1 1 j 1 1 I ^ | 1 1 n | 1 1 n | h 1 1 | m n | 1 n 1 | 

Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.661 

1767823 

100.00 

100.00 


602932 ,D 


Mon Jul 23 10:19:52 2012 


Page 


Folk OIG PRR 102816 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602932.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

3^May 2008 8:14 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

4 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI. L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


6.66 C:\Database\SLI .h 

HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4t3 


Average of 6.613 to 6.830 min.: 602932.Dldafa. ms (-) 


327 


81 

i 

i 59 , 

Lit! J, U iA 


146 


116 

6 iMUfafi 


162 

I L .161 


i'T-rrp 


204 


1,'^dn 


T 


268 


226 253 | 284 


310 


369 


rrryTTTTTrrrn 


[ 341355 


40£ 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 _380.400 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#1: HEROIN 


4;3 


268 


327 


216 


81 


59 

j , 

iNj-v 4rfL_i 


115 


m 

iiu 


146 


162 


181 


131 j i ! I | 197 

I:!k \lk Ml ■ : V i[hh 


238 263 

V :- . 


310 


284 

_Jl_ 


369 


341 


m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602932.D Mon Jul 23 10:19:53 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_102817 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602933.D 
KAC 

30 May 2008 8:27 


NEM 
6 

DRUGS *M 
RTE 


Abundance 


1QG00G0 


500000 


TIC: 602933.DWata.ms 
6,$66 


0 

Time»> 2.00 2,50 3.00 


' ' T ' f ' ' 1 ' 1 E 1 1 E ' h ' I 1 ,_, ' f 1 » M 1 f 1 W 1 h 

3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.G0 7.50 


r T -j-T“T--r'r']r-T‘‘T“i"i“-| r -T-T--r“r'-|“T‘T 

8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


3.282 
3.409 
6,666 


1152306 31.04 48,32 

175035 4,72 7.34 

2384765 64,24 100.00 


602933.D Mon Jul 23 10:19:58 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 102818 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E :\System7\05_29_08\602933.D 
KAC 

30 May 2008 8:27 


NEM 
6 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWTOX 2 .L 


PKH RT Library/ID 

CASH Qual 


1 3.28 C:\Database\PMWJTOX2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 1 
000000 - 00-0 1 


Abundance 


m/z--> 40 

Abundance 



Average of 2.906 to 3.368 min.; 602933.D\data.ms (-) 


102 


T " V I ' [ Tfl 


115122129 

T" 1 " 1 "! I I I l“T-t J -|-F J - 


144 


"T 1 


159165 

rr-TT 




rp 


194 207 

r| n"n T 


90 100 110 120 130 140 150_ 160 170 180 190 200 

#1019; Vafproic acid P575 


102 


m/z~> 


H ) -r -p- t i 1 1 ] 

40 50 60 70 80 


115 


Tir-prvrTTn-rryrrrq-'i -r-^rjn 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 .190 200 


HfTTT-rr 


I I 1 


602933.D 


Mon Jul 23 10:19:59 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 102819 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : E:\System7\05__29__OS\602933.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 3^Ma^2008 8:27 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 

Vial Number : . 6 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

. C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3,41 C:\Database\NI8T05a.L 

1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 98 
1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 96 
1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 94 




602933.D Mon Jul 23 10:19:59 2012 Page 3 


Folk OIG PRR 102820 














Ax^ea Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602933.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 8:27 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

6 



AcquisitionMet h 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\ Database's, PMWTOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfj 

Qual 


6,67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


0 0 0561~27- 3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 6.608 to 6.857 min.: 602933.D\data.ms (-) 


327 


268 



81 

59 


94 124 

J 

! 

i ■ 1 IP 7 ). Ii!-i 

■ !:b , 1 - 

rrr i i 

. M 

—t 1 i > Y • r‘i-m-r 


146 

I 


204 


lx 


181 


u 


f r , 238 253 


310 


l 284 m 
| 298 , 

rVrtVi ri i i i 

U 

( 341354 I 

r i 1 ~I 1 i l 1 i"l 1 


369 


—r - t i i"i |' : rr i i j i rT "l fi Y ‘ 1 ' [" 1 ~ tT r ' T 'T 1 

m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260_ 280 300 .320 340 360 


Abundance 

80 
60; 
401 

20 i 

i 

i 

o\ 


#1: HEROIN 


46 


268 


327 


215 


310 


81 


|j 


! 94 ^ 

! ! ! i 

146 162 



59 , 
r l 

? 8 i | ! , f 197 

! 


,L 

!« ii!i ..Ii.. S. 

. * i Yn~T^n— 

J, Ii sir-iMM 1 !'. • '■ ij! 

: i i t rrTTTTT n i i i i i" rri 

y 1J 




284 

i I, 298 

r-1 , l i n-p 


369 


341 

]• iTTTJTtT! 


I i i \ ~i yT -r r-ry t 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602933.D 


Mon Jul 23 10:20:00 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 102821 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 


Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602934.D 

KAC 


30 May 2008 8;39 


NEM 

8 

DRUGS -M 
RTE 



Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.166 

188903 

2.56 

3.11 

3.410 

441045 

5.98 

7.26 

3 . 574 

143089 

1.94 

2.3 6 

6 . 031 

154306 

2.09 

2.54 

6.100 

272979 

3.70 

4.49 

6.677 

6075950 

82.37 

100.00 

8.864 

100585 

1.36 

1.66 


602934,D Mon Jul 23 10:20:04 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 102822 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\602934 .D 
KAC 

30 May 2008 8:39 


NEM 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Dafcabase\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWjTOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS#Qua I 


1 3.17 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M STMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


43 


7j3 


60 


m/z~> 


. .'livi.• 


40 50 60 70 


Average of 3.049 io 3.214 min,: 602934.Didata.ms (-) 


102 

<31 

81 i I 117 126133 144 165 176 194 207 

l l r* T "T L t [ r ' 1 i |-J' I* 1 ' ' | rr^t-j-T-i-t-r'IV, , rjT-l-rrfVT-T rp . | m r p 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 
40j 
20 ! 


7|3 


#1019: Valproic acid 


P575 


102 


O^rTp-rri f i tV-rr 


57 

L 


87 

■"]“ri-T J i -j i-rrrr 


115 

1 t | 1 1 vr 




m/z—> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602934.D Mon Jul 23 10:20:05 2012 


Page 2 


FolkJ3IG__PRR 102823 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \System7\05__29__G8\6 02 93 4 . D 
KAC 


30 May 2008 


NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


8:39 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C:\Database\NIST05a *L 






1H-Purine“2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058 - 08“2 

97 



1H-Purine-2,6-dione, 

3 , 7-dihydro-1, 

000058 - 08 - 2 

97 



1H-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058 - 08“2 

94 


Abundance 

80 

60 

40 

20 | 

0 


Average of 3.383 to 3.547 min,; 602934.D\data.ms (-) 


109 


194 


55 67 


42 


A 


82 


ri^l-j-rT-i-rp* 


94 

" 1 -rA‘i 


123 


136 


150 


165 


rrn-ni ■ y t y | 4 ^ T T! niliilll'iMniii 


179 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 170 180 190 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


0 


#53170: IH-Purine-S.B-dione, 3,7-dihydro-l.3,7-trimethyJ- 


1$4 


109 


67 


55 


15 28 


p-ri-i-|"i-T-i , i 


42 


t 1 -ivi-Tfr 


h j i I* 


82 


9 , 4 ll 122 'if' 149 

V ; I I rrl ' h | T“1 i T-r r - T “|-1 -1 nyrm-p-T !-t'| 1 i i i ■ j- 


137 


165 


179 


m !z~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 


602934.D Mon Jul 23 10:20:05 2012 Page 3 


Folk_OIG_PRR_102824 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602934.D 
KAC 

30 May 2008 8:39 



JEM 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 3.57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide, 2-(diethylamino)~N~(2,6- 000137-58-6 86 
Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 78 
Acetanilide, 4'-((2-(diethylamino)e 032795-44-1 78 


Abundance 

80 

60 j 

I 

40 j 

2ol 


0 

m/z-> iO 20 30 


Average of 3.552 to 3,674 min.: 602934,D\data.ms (-) 
8fe 


42 

■M,W 

40 50 


58 


80 


7 , 2 i 

i '7”-j-rnVpr-KT" 

70 80 


96 104 ‘f 0 134 147 159 194 207 219 234 

yiTT'i *|~r 1 1 t-rpr-TT* j J r n 1 j I F t1 1 1 m 1 ■ i | r rrryTTn-rrn T ' j n n [ 1 1 1 i jn'i 1 | 1 I r i j 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


Abundance 

f 

80 j 


#81053: Acetamide, 2-(dietbyJamino)-N-(2 t 6-dimethylphenyl)> 
86 


60! 
40 j 
20 ! 




Op- 

10 


30 
18 A 

r 11 I rr-r'rrr 

20 30 


58 

42 

“J'rp'i mm rH-|-i 1 

40 50 60 


72 

•T"[ -rnV |'T 1 

70 80 


234 


100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


602934.D Mon Jul 23 10:20:06 2012 Page 4 

Folk OIG PRR_102825 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602934.D 
KAC 

30 May 2008 8:39 


NEM 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 6,03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-cl, 7 , 8-didehydro-4, 5-e 006703-27-1 99 

Morphinan-6-ol, 7,8~didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 98 



Abundance#148334: Morphinan-6-ol, y^-didehydro^.S-epoxy^methoxyl 7-melhyk acetate (ester), (5,alpha. t 6.a1pha 
I 341 


80! 
601 


282 


40j 


43 


20 ! 


01 - 


ro/z~' a 


I ■■ 

40 


69 


204 


81 


115 


162 


94 


128 146f 


175 


188 


VtVV-r V f r^hrV- t 

60 80 100 


' M ' I 

120 


140 160 


iiivJAblJ 


r r 

180 


229 




1 ' 1 ' 1 
200 


l ) 


240 266 

.,i, 254 f, 

— '-?wr- 


298 


312 


326 


220 240 260 280 300 320 340 


602934.D Mon Jul 23 10:20:07 2012 Page 5 


Folk_OIG_PRR_102826 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E: \System7\05__29__08\60293 4 . D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 8:39 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 8 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Dafeabase\SLI.L 

C:\Dafcabase\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2 . L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qua! 

5 6.10 

C:\Database\NIST05a.L 




6-Monoacetylmorphine 

002784 - 73 - 8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

96 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

93 

Abundance 

Average of 6.073 to 6.179 min.: 

: 802934. DWata.ms (-) 


1 


268 327 



80 

80 

40 

20 

0 


43 


148 


81 


59 


I 


94 


115 


ni fM&iiim.jLUk.. 

1 r pn r”j— 1 “i i r 'I'li Tij-[~n r 


128 


m/z--> 

Abundance 

80 

80 

40 

20 ! 


215 


182 
I 174 


hi.! Ujji, lllypj] 


197 i 


-fTTTTTrTTTTT 




TT 


?f 2 40 252 


-f-rr-T ^-Tp- i*-r < k -|- r 


284 


355 

' M ' ► 1 ' f 


40 80 80 100 .120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#140703: S-Monoacetylmorphine 


268 


3?7 


43 


215 


59 


81 


146 


94 113 


128 


162 


174 

i 


197 


L ij 2 f 240252 | 


284 


299 


a ill. y\,.,L I ,i r iLiridr,,,JL 

'"! 1 1 1 ' i 1 ! ^T' 1 1 ' I ' * f ■’ ' ' '* 1 !' h ' ! 1 ' v i-| ; ^rr^rr“n"r-p-i‘ * -< ~i t-t , 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602934 .D 


Mon Jul 23 10:20:07 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_23_08\602934.D 
KAC 

30 May 2008 8:39 


NEM 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PX# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6,68 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 
JWH-073 


000561-27-3 99 

208987-48-8 2 


Abundance 

80 

80 

40 

20 


43 


Average of 6.697 to 6,889 min.: 802934.D\data,ms {-) 


268 


3?7 


204 


81 


146 


59 

j 


94 


124 


162 


1,07 


174 


... r - rt- i -rW-rM 




310 


284 


369 


\ 340352 


m/z--> 40 80 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

80 

40 

20 

0 

m/z~> 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


81 


59 

Jl JjLi. 


p 


94 


115 


146 


fr^t-T -f 


28 

Ik ay 


162 


181 

i. 


197 




2 p8 253 


310 


369 


284 
1, 298 


'T" 


R 341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602934.D 


Mon Jul 23 10:20:08 2012 
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Folk OIG PRR 102828 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\System7\05 29 08\602934.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 
Sample Name 

8:39 


Submitted by 

NEM 


Vial Number 

8 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2 .h 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


7 8.86 C:\Database\SLI.L 

DILTIAZEM 
METHYLONB 

4“METHOXYMETHAMPHETAMINE 


033286-22-5 90 
186 028-79-5 9 
003398-68-3 9 


Abundance 


80 


60 

40 

20 - 

0 


5$ 


Average of 8.805 to 8.985 min.: 602934.D\cfata.ms (-) 


43 


tl 


121 




Abundance 


80 


rT~r~ p i‘~ r J ; -ry'f-ri-r]" 


91 105 , , 

; H-t'.Y.'rqL-n 1 


136 150 


177192 

I'l l'[ T T t-n I I 


253 ^82 ^ 327 , 355 ^ ^ ^ 


40 80 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 380380 400 

#26: DILTIAZEM 
5& 


60: 



m !t-> 


121 ns150 

I T | 178192207222 238252 269284 310 328 353 

l' v ri VYyi i n |' i i i~i J ( in I i j i > i i'ttt i i ( i m i -j r i m | i t- i 'i-]~ rrn j i i t i ] i "r i i ) i i t -rp i i i j i i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


41^ 


602934,D 


Mon Jul 23 10:20:09 2012 
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Folk_OIG_PRR 102829 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \System7\Q5__29_08\6 02935 . D 
KAC 

8 : 52 


30 May 2008 


NEM 
10 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 


2000000 ] 


TIC: 602935.D\data.ms 
6,$72 


1500000: 


1000000s 
i 
| 

50000o! 


ov 

Time--> 2. 


00 


3.410 
3 . 00 ( 293 . 


i I I I > I i I | - r -rr- r-y-T -r -7 i j > ~ r r- p 1 'T t r'T ; r i Tf-p 

2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 


6.100 


r V T“i 


8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.060 

204458 

4.27 

5,09 

3.293 

201601 

4.21 

5,02 

3.410 

209910 

4,39 

5.22 

6.100 

147510 

3.08 

3.67 

6.672 

4019949 

84.04 

100.00 


602935,D 


Mon Jul 23 10:20:13 2012 
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Folk OIG PRR 102830 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602935.D 

KAC 

30 May 2008 8:52 


NEM 

10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Dafcabase\SLl.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_T0X2,L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3 . 06 

C:\Database\NIST05a.L 





Scyllo-lnositol 

000488-59-5 

80 



Allo-Inositol 

000643-10-7 

72 



Epi-Inositol 

000488-58-4 

72 


Abundance Average of 2.901 to 3.161 min.: 602935.DVdata.ms {-) 

j 7r3 

80\ 

| 

60 


40 

20 


60 


43 


51 


m Iz~> 40 

Abundance 

80 j 
60 


jV*Vr>rtl44- 


81 


91 


102 

T i i 1 r l r 


50 60 70 


117 

■y ? i i'f j i i 


131 

L 1 - 


147 

! tVjttt 


159 176 

T - T - rT - | -- r -,- rT ; 


194 207 


I | T-~rl~ ri fl j H ~ T [TTTTp 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


7i3 


#43358: Scyllo-lnositol 


m iz-> 


40 

20 j 
Of 


43 


60 


RVi 


JI 


81 


53 (ij 

i j i I ri~p—r~i : ! "j 

40 50 60 70 80 


89 

•qVr-f 

90 


102 

! 109 119126 144 162 181 

yrTT T- T ' i i i i j' itt-i -] rrrrpn ~r i j > \ i i j rr ir rT"r~r'r-r-p-r r -r-|"i -r-rr^-r^ 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602935.D 


Mon Jul 23 10:20:13 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 102831 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe t h 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602935.D 

KAC 

30 May 2008 8:52 


NEM 

10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 


Minimum Quality: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 


C: \Database\PMW_TOX2 .. 

L 


PKii RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 3.29 

0:\Database\NIST05a.L 




Sorbitol 

000050-70-4 

90 


Sorbitol 

000050-70-4 

83 


Sorbitol 

000050-70-4 

72 

Abundance 

Average of 3.198 to 3.388 min.: 

602935 OWata.ms (-) 



6b 


80 

60| 

40 

20 


43 


73 


103 



u 

. 

: i 

i 

! 

85 

133 

Jin 

b. 5 i 
Wi M 1 - 

1 


J | 

M 1:1 194. , 

■? r-T-i™! i rTTTTTrr 

1 115122 i 

•IVt-t-T' T* T I 1 ! 1 ’ * 1 1 j r it-r 


146 159 


207 


r j r TTT-p 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


#44769: Sorbitol 


61 


7:3 


80 j 43 

i 

i 

60 j 

I \ 

40\ ] 


103 


20 

I Ml: 

0 ; 1 1 


86 


133 

I 1 1 5 122 ! 1 1 6 

• rr -i - l " t i 1 h-W-m -1' ; l ' <"! r i-K-y- 


165 182 

M ' 1 1 ! rrr, TfTT 


-[Trl i'1'i-r i'i -;ti I I J I I I 1 | I 

m/z—> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
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Folk OIG PRR 102832 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602935.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 8:52 

Sample Name : 

Submitted by ; NEM 

Vial Number ; 10 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMV7TOX2 . L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3 .41 

C;\Database\NIST05a.L 






1H-Purine-2 , 6-dione, 

3,7-dihydro-1 , 

000058-08-2 

98 



1H-Purine“2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058 - 08 - 2 

98 



1H-Purine-2 , 6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

96 



602935.D Mon Jul 23 10:20:15 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 102833 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602935.D 



Operator 

KAC 



Dace Acquired 

30 May 2008 8:52 



Sample Name 

bhhhhhi 



Submitted by 

NEM 



Vial Number 

10 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NISTQ5a,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PKtt RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 6.10 C:\Database\NIST05a.L 


6 ~Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73 r 8 

99 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

97 



Abundance 


80 j 


60 


40! 


20 


] 43 


59 70 


81 


, Jiil 


94 

l 

i M,. 


#140703: 6-JVionoacetylmorphine 


115 


\ 28 

Jlkj. 


268 


215 


146 


162 


J, 


174 

Am 


204 


h\ t 


226 

J, 238 252 


\rJz-> 


40 


It! I : ! ! i ; =V^,'l !:•!■! . t.il il ! M '? - . t l : ! h . i! ■ > h 

]-T f r r T r 1 ' ' P ■ r r * 1 ■ 11 T - ] l'TTT]Tr 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 


284 


260 


280 


299 


327 


300 320 


602935 .D 


Mon Jul 23 10:20:15 2012 
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Folk OIG PRR 102834 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; E:\System7\05_29_08\602935.D 

KAC 

30 May 2008 8:52 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


NEM 
10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI, L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


6.67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27"3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4*3 


oi 


Average of 8.613 to 6.862 min.: 602935.D\data.ms (-) 


268 


327 


204 


146 


1 ^ Tr ' f 


59 . j 

94 7| 4 

ID 

! 

Iii 1,1 

i.iili ,R,ikidi 

i Ji, 

1 n=iu 


174 


« 6 


238 253 


310 


284 


T~r~ T T [ t 1 I i j rTTTT ' rT i 'TJ TI i I 


r rrr T 


369 


„ „ 340352 

'7'T-r* i i i i ( 


m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#1: HEROIN 


268 


327 


215 


81 


59 


94 8 5 146 162 

j 128 M I, 


174 


197 


i I liil -'I'., h.JM, .ff 8 ,',. 253 

TTTT I- l | I I iVl-T 'ITT TT^T T r I L > > i I I I i \ I I I T"T— t~~1~~T~ T ~ T ~ T ~T~T~1 I' 


310 


a 341 

i^-i^-rj-nn-nr-j-T-T 

m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


■ f 284 
1 |, 298 

rr"n"rm J TT+ 


369 


602935,D 


Mon Jul 23 10:20:16 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602936.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 9:04 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 12 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

1500000 

1000000 

500000 

0 

Tjme--> 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3 

023 

242715 

6 

28 

7 

56 

3 

277 

155811 

4 

03 

4 

85 

3 

410 

148461 

3 

84 

4 

62 

6 . 

. 094 

110434 

2 

86 

3 

.44 

6 . 

, 666 

3210434 

83 

00 

100 . 

. 00 



2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


TIC: 602936.D\tiata.ms 
6.^66 


602936.D Mon Jul 23 10:20:21 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 102836 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602936.D 

KAC 

30 May 2008 9:04 


NEM 
12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI ,h Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTG5a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3 . 02 

C:\Database\NIST05a.L 





Scyllo-Inositol 

0004 88 ~ 59- 5 

86 



Inositol 

006917-35-7 

72 



Epi-Inositol 

0004 88 - 58 -4 

72 


Abundance 

80 

60 


13 


Average of 2.811 to 3.150 min.: 602936.D\dafa.ms (-) 


40 

20 
0! . i 


43 



111 129 


144 


159 176 

m-j—n—i-r-j m i | 


194 207 


m iz~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Abundance #43358: Scyllo-inosftoi 


80 


60 


40; 


73 


m/z«> 


20 : 

| 43 

oUyUO*- 


60 


Lt 


81 


89 


102 


'T T ~'~ 


109 119126 144 

■TrTTl-rTp-rrTJTTTTJTtTT 


162 181 
■’Tttttjttt, f rr 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936,D 


Mon Jul 23 10:20:22 2012 
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Folk OIG PRR 102837 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 


Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29__08\602936 ,D 
KAC 


30 May 2008 9:04 


NEM 

12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a-L 

C:\Da tabase\PMW TOX 2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality; 80 
Quality: 80 

PKtt RT Library/ID 

CASfi 

Qual 


3.28 C: \Database\PMW_TOX2 . L 
Aminoethanol 
Metobromuron 
Methylacetate 


000141-43-5 4 

003060-89-7 4 

@ 000079-20-9 3 


Abundance 

801 
60 

40 

20 

0 

m iz-> 
Abundance 

80 

60? 

! 

I 

40| 

20 i 

| 

0i- 

m /?.-> 


0:1 


43 


5*1, i 


Average of 3.192 to 3.383 min.: 802936.D\data.ms (-) 

73 

103 


85 


133 


115122 


n-i-r-r-r-r jliM k ^ I rtWi- T - t T r J,■ , J | US-p 1 * r • | i L i-rjl 


If 159 

r-riVrTTTfiTi 


207 


T 1 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170.180 190 200 

#4189: Aminoethanol P2 

3i0 


42 


61 


T'r it i V "• j'.'i Hr nrr | " )Tir| r I M j T- , ■;-rT-rr-T-r| 1-n-r 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


r P ' "T 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602936.D 

KAC 


30 May 2008 


NEM 
12 

DRUGS,M 
RTE 


9 : 04 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMWTOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

o o 

CO CO 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 

3 ,41 

C:\Database\NIST05a.L 






1H-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 



IB-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 



1H“Purine-2,6 -dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

i 

80 j 
60 

40 

20 


Average of 3.383 to 3.478 min.: 60293S.D\da{a,m$ (-) 


109 


1$4 


67 


42 


0'r i i : iTrrnyn i i ] ^1 i i i j 'l 4 4~«-i-rT^ 


82 

I 


94 




136 165 

122 X 152 | 

‘r' T 'T' i j }'t I I \ I I Im j I rT-q 1 T'TTjT-nhr-[‘ 


207 

F-r nTt r j l i i i i i 


m/z--> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 ! 


#53168: 1H-Purine-2 t 6-dione. 3,7-dihydro-l ,3,7-trimethyl- 


109 


194 


55 67 


42 


15 28 

I Vt - * 1 ! -1 ] vfri j-K-r-i-j'pfTTTp^ 


82 




94 

r -i4‘rt-f i-n J l 


136 

122 

■ i" rn-rrrTT ^H-T- 


165 

150 J 179 

T I T‘1 ’I 'I T r r1 TTJTrTTTTT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


t-r-j T 1 “iTTTTTTp 

190 200 


6 02 93 6 , D 


Mon Jul 23 10:20:23 2012 
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Folk OIG PRR 102839 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602936.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9: 04 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

12 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2 .h 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 

6.09 C:\Database\NIST05a *L 

6-Monoacetylmorphine 

002784 -73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

91 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

90 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 6,068 to 6.200 min.: 6G2936,D\data.ms {-) 

268 


347 


43 


146 


81 94 115 


162 


216 


59 



128 

j 174 

| 


k 


,i l'jr :L 

'i-'f-r-n- 

'ouUHMjlbn 

T "H rit 'T r " r ^ 

l,i 1 | 19 d i 

t • t i ii fn i r , i"n~| , r-r-T- 

2 , 2 8 240 262 

1 . .iVi .>». .it. is 

rtrrn^VidV 1 

284 

'■ ■ ■ ■ r 


355 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#140703: 6-Monoacetylmorphine 


268 


43 


215 


59 


81 

j 94 115 

i J. , i 


146 


) 28 

i 

I 

i i y 4 . t 7 

U k A' 




| 2 ^ 240 2 $ 2 


3?7 


284 


299 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05__29_08\602936.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 9:04 

Sample Name : WHEHKtKM 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 12 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW T0X2 .b 

P m RT Library/ID CAS# Qual 


5 6.67 C:\Database\SLI,L 

HEROIN 000561-27-3 99 



602936.D Mon Jul 23 10:20:24 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05__29_08\6Q2937 
KAC 

30 May 2008 9:17 

BLANK 
NEM 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 602937.D\data.m$ 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


602937,D Mon Jul 23 10:20:29 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 102842 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_Q8\602938.D 

KAC 


30 May 2008 


NEM 
13 

DRUGS *M 
RTE 


9:30 



Abundance 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 


Tfme~> 2.00 2.00 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5,50 6,00 6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9,00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.954 

164266 

8.03 

8.73 

6,661 

1882003 

91.97 

100,00 


602938.D Mon Jul 23 10:20:33 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 102843 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602938.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:30 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

13 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a .L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW__TOX2 ,L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


1 2,95 C:\Database\PMWJT0X2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 


60 


60 

40 

20 


43 


60 




ill 


7a 


Average of 2.811 to 3.087 min.; 602938.D\data.ms (-) 


102 


, ! 81 89 

tt't i 1 pr! 1 J i ‘pr r I 1 1 prrrr-p 


P 7 129 


144 

rpfi"T*T-!n 


169 


t 207 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


80 


60] 


401 


20 ; 


7f3 


#1019: Valproic acid 


P576 


57 

i 

AU 


102 


m/ 2 ~> 


87 

,., T 


115 


rpT! TT 1 


I"" T "'I' TTTm 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602938.D Mon Jul 23 10:20:34 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 102844 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602938.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 13 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 


Search Libraries.: C:\Database\3LI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMWJTOX2.L 

PK# RT Library/ID 


30 M ay 2008 9:30 


6.66 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

801 

i 

601 
40 
20 

0 


Average of 6.608 to 6.846 min.; 602938. D\daia. ms {-) 


327 


268 


81 


146 


204 



1 94 

124 1 

59 




! j . 

Pv 

! 

Vrr 

a 

107 

J.Im iijLl 

T-pr-i i i | f : i 


162 


081 


m fz-> 


JU 2 f 2302 ? 3 .... 

q -T- rV r I » i -r- r'l ni- i i >■> rV^HrVrj 


310 


369 


284 


298 

r P 


h 340 354 

rV~F 7 rr-T-n-r 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340.360 


Abuncance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1: HEROIN 


<3 


268 


327 


215 


81 


59 


I , 


94 


115 


146 


128 


162 


181 


197 


iii , . i . iWy #. 


J; f 8 240253 


310 


m/z~> 


-f*n- r T T T Ti'i i i i V-r-y"i i i r-p 


284 
L 298 


369 


341 


f—T'TT'n’T 'I 1 | I V k I | |-t J l I I I I I I I I I I I T”T T T I | 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602938.D 


Mon Jul 23 10:20:35 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_102845 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E : \Systern?\05__2 9__08\6 0293 9 , D 

Operator : KAC 

Date Acquired ; ^^Ma^2008 9:42 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.991 126259 4.19 4.79 
3,267 124412 4.13 4.72 
3.410 124182 4.12 4.71 
6.661 2638.036 87.56 100.00 


602939.D Mon Jul 23 10:20:39 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 102846 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Ei \System7\05_29_0B\602939.D 
KAC 

30 May 2008 9:42 


NEM 

15 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

80 



C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 

80 

PKtt 

RT 

Library/ID 

CAS ft Qual 

1 

2.99 

C:\Database\PMW_T0X2.L 





Valproic acid 

000099“66 -1 

9 



Myristic acid 

000544-63-8 

1 



Pholcodine-M 3TMS 

000000-00-0 

1 


Abundance 

801 
60- 
40{ 

20 j 


43 


7i3 


Average of 2.811 to 2.996 min,: 602939.D\data.ms (-) 


60 


-T-r-r-V] 


m 81 S9 

l 4 Vr ^ WrWqJ 


102 


OVi .jUrwJ 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


117 129 144 159 

r^y-i—I—H— T —r-1"' T ]~m-r-! i 


207 

t i t ri-TT-r ' j i i r 


j 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


7j3 

i 


#1019: Valproic add 


P575 


102 


57 


87 


115 


|| I ui ; 1 . 

•”1"T1 1 : I i r I- L |-|-n I 1 y I flgh •• |-rr-rf~p ~T-1' r-f ‘ ■! i rTT L rf-fr-i i i yrm | I i i iri i irn-n i | rrr T -p”n-rj-r I I I | it 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939.D Mon Jul 23 10:20:39 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_102847 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602939.D 

KAC 


30 May 2008 


NEM 

15 

DRUGS.M 
RTE 


9:42 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Da t abase\PMW TOX 2.L 



PKjf 

RT Library/ID 

CAS if 

Qual 


2 3.27 C:\Database\NJST05a.L 

Sorbitol 
D-Mannitol 
Glucitol 


000050-70-4 91 
000069“65 ~8 90 
026566-34-7 86 


Abundance 



7b 


61 


80 j 
60 
40 j 

2 o| 1? 


43 

I 


31 


0|.. UVrr l i N' lig i l l 1 iW i ^ 


53 


103 

i 


85 


$ i ^ V + br-r 


p-T'+Vpr 


94, 


133 


115 

’ p ' l| " r f ' T - ' ' i' 


146 154 

I |' T"T'T~I'~J—I i ^ l j-TT-1-q~TT~1 | IT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939.D 


Mon Jul 23 10:20:40 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 102848 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\602939 .D 
KAC 


30 May 2008 9:42 


NEM 

15 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 3.41 

C:\Database\NIST05a.L 
1H-Purine“2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 


iH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058 - 08-2 

97 


lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

96 


Abundance 


l 


80] 

60 

40 

20 

0 


Average of 3.383 to 3.494 min,; 062939.DVdafa.ms {-) 


109 


1 $4 


55 


67 


42 


,tt4 


82 


I 1 / i i iTp 


94 

1 f 1 ! W’fV|'! f ]'l 


136 165 

. 117 125 j|, 149 | 

| J T-rr r T-l V i ~ F -| --i-i4 J 'r|'i i t t' ^ ’ i i i < p ;M r; 


III 207 

r-T- prr t- r F T -r? ‘rf - 


m tz~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

194 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


0 j T 


#53168: 1H-Purme-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tfimethyl- 


109 


55 67 


42 


15 


28 i, 


I 


rvlii. 




82 


94 




r T t rtTTTT 




136 165 

122 ij, 150 | 

j i l “i i ■ r i T^rr-f T T- r T^ f t-T T T y i j i 


179 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 100 170 180 


TT T rm T n 

190 200 


602939.D 


Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 102849 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\System7\05_29 08\602939.D 


Operator 

KAC 


Dace Acquired 

30 May 2008 9:42 


Sample Name 



Submitted by 

NEM 


Vial Number 

15 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Da tabase\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PKtt RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

4 6.66 C:\Database\SLI.L 



HEROIN 

000561-27-3 99 

Abundance 

Average of 6,608 to 6.836 min.: 602939>D\dafa.m$ («) 

if 

i 

80 | 


327 

i 


60 j 


40 


20 


59 


m lz-> 


81 


146 


94 


115 


40 60 


T 

80 


TT'| 1 I I 1 | 
100 120 


j28 

,\k\ jiJi 


162 


204 


,181 


268 


T n-TTT ' 1 
140 160 180 


2 f 239 2?3 


310 


284 


297 


369 


340352 


r ■ r ' ■ ' ' ! 1 ^ ' ! 1 ' ' M 1 * n xn^rrpnr i 

200 220 240 260 280 300 320 340360 


Abundance 


4'3 


#1: HEROIN 


m/z-> 



180 200 220 240 260 280 


320 340 


602939,D 


Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 102850 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \System7\05_29_08\602940.D 
KAC 

30 May 2008 9:55 


NEM 
17 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

2500000: 


2000000 } 
1500000j 
lOOOOOOj 
5000001 


TIG: 602940,DWata.ms 



6.( 

>71 


3.410 





.. BEJ 

i^ri > ■ p-r-rrrrr" 

1 J i i n h ! 1 l f ( I I I 


U^prr 
Time-~> 2.00 

i ni-rTf-Ti qri 

2.50 3.00 3.50 

- 1 n ’' r r" rT ' T 

4.00 4.50 

-r-pr-r-i ■. ; , n-rfvi' 

5.00 5.50 6.00 

l ' | ' IT' t i "i-r-rT-ri-r-f--["]"i-r-| | n n | l ■ i i | i j i r 

6.50 7.00 7.50 8. 00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

3,351 


381115 

6,68 

8.23 

3 . 410 


287578 

5.04 

6.21 

3 * 574 


102746 

1.80 

2.22 

6.031 


108744 

1.91 

2.35 

6.100 


193442 

3.39 

4.18 

6.671 


4628776 

81,17 

100.00 


602940.D 


Mon Jul 23 10:20:45 2012 


Page 


Folk OIG PRR 102851 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602940.D 

KAC 


30 May 2008 


NEM 

17 

DRUGS, 
RTE 


9:55 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a,L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \ Da tabase \ PMVf_TOX2 . L 



PKtt 

RT Library/TD 

CAS ft 

Qual 


1 3,35 0:\Database\NIST05a,L 


Sorbitol 

000050-70-4 

90 

Sorbitol 

000050-70-4 

90 

Sorbitol 

000050-70-4 

87 


43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 ! ; 

m iz--> 

Abundance 

I 


801 

60 

! 43 

401 31 | 

201 ^ 

| J I 

n* i/.-> 20 40 


61 7j3 


Average of 3.192 to 3.388 min.; 602940.D\data.ms (-) 


!—rn —tt 


103 


• 85 

| i 

Ll LI 


133 


115 




147 159 177 194 207 221 

"TT 'j t I 1 1 f |—r— 7— T-] r ,4 l I y—j—|— t" I j j - 


281 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


#44766: Sorbitol 


7{3 


61 


103 


85 

I | 

,j-p 


133 


115 


146 


T 


T 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


602940.D Mon Jul 23 10:20:46 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 102852 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLl,L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMW_T0X2 . L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.41 C:\Database\NIST05a>L 

1H- Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 96 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 96 
1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 95 


Abundance 

80] 

60 

40 

20 

0 


Average of 3.388 to 3.515 min.: 602940.D\cJata.ms (-) 


109 


104 


55 67 


42 


82 

I 


94 


m/z-> 


Abundance 


*iV 1 r f 'Ml 1 ! ; i i 1 Vi "i r p ^f- r - r jr- n ‘ r 1 | 


136 

123 i 149 


165 


'V 1 


175 


207 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

104 


#53170: 1H-Purine-2,6-dione, aj-dihydro-I.OJ-tnmeihyl- 


80! 

60 

40 

20 

0 


109 


67 


55 


15 


28 

I 


42 


rn/£~> 




i ■ , . , l- 


82 


^H J 


94 




137 

122 || 149 

q-l-t-VTj 'i i>pf j rr rT*1TT 


165 


179 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602940.D 


Mon Jul 23 10:2Q ;47 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 102853 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\60294Q.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C:\Database\SLl.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Da t aba se\PMW_TOX2.L 



PKji RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 3.57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide, 2-(diethylamino)~N~(2,6- 00G137-58-6 86 

Acetamide, 2-(diethylamino)-N-{2,6- 000137-58-6 72 

N-[1-(2-Diethylamino-ethylcarbamoyl 1000295-18-1 72 


Abundance 

J 


60! 


40 j 


Average of 3.647 to 3,680 min.: 602940.D\daia.ms (-) 
8]6 


20 ; 


42 | ft 

• r y'l i m ; 1 1 I'l | i -rr-r< 1 H i*i’j i 


68 


72 




0 fTmiTriTp 

10 20 30 40 60 60 


70 80 


120 132 147 160 

M i i n 11 n ‘ l | rr rry n 


194 

TTTttt 


217 


95 105 

L i YtTTT -|- r t i f < p'T-rTt*^**"m j i hi|m ‘ i| r n i|i i i-r-j-rm-p-mrjTT i i |i > ■ i | i i > T;TrrrjT-m j 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


234 


Abundance 

801 

601 


#81053: Acetamide, 2-(diethyiamino)-N-(2,6-dimethyiphenyl)- 
8 $ 


40; 


20 


m/z-> 


30 
18 j 

"TTT'T'I ■’■n'I'j 1 1 I 


42 


68 


72 


|Trri-j~TT- rr T~ m . . p i 

10 20 30 40 50 60 70 80 


103 


120 


134 

J rrtTTT 


SO 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 210 220 230 


602940.D Mon Jul 23 10:20:47 2012 Page 4 


Folk OIG PRR 102854 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602940.D 

KAC 

30 May 2008 9 : 55 


NEM 

17 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C \Database\NIST05a . L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 80 

PKjf RT Library/ ID 

CAS# 

Qual 


6.03 c:\Database\NIST05a.L 

Morphinan- 6 -ol, 7,8-didehydro- 4,5 - e 006703-27-1 99 

Morphinan- 6 "Ol, 7,8-didehydro- 4,5 - e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 


Abundance 

i 

1 

801 
60 j 

40' 
20 


43 


59 


0 J > 


81 


Average of 5.994 to 6.073 min.: 8O2940.D\c3ata.ms (-) 


282 


94 


115 

i 


162 

128 146j I 

,lii 


229 


204 


175 188 


I f:^l ,il/= 4 2<i1 254 I ill 

rrri-rtVi i V j Vrr f-prT t rt - 1 | \ i Hr r-T - n^T-r-prnrV^r y T^-T i f i ! i i i’f i i' i ~rjS • tYt| ttttttttt 


266 

I; 


341 


298 


327 


355 


m/z»> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundances48334: Morphinan-6-ol, T.S-didehydro^^-epoxy-^methoxy-iy-methyh acetate (ester), (5.alpha.,6.afpha 


80 - 


60j 


40 


20 


43 


204 


229 


115 162 

81 ^ 1 128 146| I, 175 1 f 8 


59 7 94 i 128 146! 175 , J. 

...I,, i .,1 . 1 . \k. II 

• - rj-r- Vn-rp-rrq i r' l i j i i i i | i rt i ' | ~r K J b" T " [ - T~T~T "r ~i T~T " F "rT ' T- ' " r~T ryn" 1 rrr jiT 


282 


266 


298 


312 3 * 6 .. 


0 J rrr--!'-rn-rn j i r i i | i i i i | i i'« r | 

n7z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602940.D Mon Jul 23 10:20:48 2012 Page 5 


Folk OIG PRR 102855 





















Area Percent / library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 

hhhhhh 



Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\PMWJTOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASff 

Qual 


5 

6.10 C:\Database\NIST05a.L 

6 -Monoacetylmorphine 

002784“73-8 

95 


6 -Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

91 


6 -Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

90 


Ao unci a nee 

801 
60; 
401 
20 ^ 


43 

i 


Average of 6.073 to 6.232 min.: 602940.0\data.ms (-) 

268 


146 


81 


215 


59 

„„ 115. 

9 y ; 128 

, 174 


i , i 

IT'TI 1 ] 


I 11|| 197 f 
!',Jyr IMi.i.U, |J 

TTTT'n 1 l I 1 I 1 |' 5 T 

i | i i > rfr AH-pr i 


327 


284 


355 


m/z~> 

Abundance 

I 

\ 

80 j 

60! 

i 

i 

40] 

20 i 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


#140703: 6-Monoacetyfmorphine 


268 


43 


215 


59 


81 


146 




94 118 


28 


162 


174 


197 


n—T ’ rfm 7 ; 1 i ‘ i 1 r~f i r 1 1 r TT~ TT-f- E - T-T -ri- i -r 


Jh 2 f 240252 j 


3i7 


284 


299 


rn lz-> 


[ 1 1 1 I |‘1 i'l 1 irri 1 j 1 I ‘ 1 . j i . r 'iTrrrmy 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602940.D Mon Jul 23 10:20:48 2012 


Page 6 


Folk OIG PRR 102856 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602940, D 

Operator ; KAC 

Date Acquired ; 30 May 2 0 0 8 9:55 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 17 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

P?:# RT Library/ID CAS# Qual 


6 6,67 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Abundance Average of 6.613 to 6.867 min.: 60294Q.D\data.ms (-) 



rn iz~> A0 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 



602940,D Mon Jul 23 10:20:49 2012 


Page 7 


Folk OIG PRR 102857 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\G5__2 9__0 8\6 02 941. D 
KAC 

30 May 2008 10:08 


NEM 
19 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 602941 ,b\data.ms 
6.$72 


2000000 ] 
1600000] 
lOOOQOOj 

scooooi 


Time-> 


0 Vyr- r t-t » t t 

2.00 2.60 


3.410 


n~ 


r-p 


3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 






V3 


6,00 6,50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9. 


50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3,224 

402273 

7,34 

9,05 

3.410 

340666 

6.22 

7.67 

6.031 

106682 

1.95 

2.40 

6.100 

186167 

3.40 

4.19 

6.672 

4444014 

81.10 

100.00 


602941.D 


Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 102858 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E ; \System7\G5_2 9__08\602 941> D 
KAC 

30 May 2008 10:08 


NEM 
19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.22 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine“M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 1 
000000 - 00-0 1 


Abundance Average of 3.050 to 3.256 min.: 802941.D\data.ms (-) 

! 1Q> 

801 

6oj 


40 


m/z-> 


20 43 


60 




40 60 60 


70 80 90 


102 

li 117 129136 144 165 177 194 207 

Ti-]4Vi-r-j-TT Vi , i - |. , t t*-|-t* tt i | i -M’i f i i rrjrrrTTTrrq n i • j - . rTp ' i . p 

100 110 120 130 140 150 160.170 180 190 200 


Abundance 
801 


7j3 


#1019: Valproic acid 


P575 


601 


40 j 
I 


20 ] 

! 



m/Z“> 40 


50 


57 

60 70 


102 


° 11 i 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602941.D Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_102859 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602941.D 

KAC 

30 May 2008 10:08 

19 

DRUGS . M 
RTF 


Search Libraries: C:\Dafcabase\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 






1H- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro- 1 , 

000058-OS-2 

98 



1 H-Purine- 2 , 6 -dione, 

3 ,7-dihydro- 1 , 

000058-08-2 

97 



1 H-Purine- 2 , 6 -dione, 

3,7-dihydro- 1 , 

000058- 08-2 

96 


Abundance 

80 

80 

40 

20 


0 ! 

m/z-> 

Abundance 

80i 

60 

40 
20 j 
0 


20 


Average of 3.388 to 3.547 min,; 602941 <D\data,m$ (-) 

104 


109 


67 


55 


40 


82 


" r 1 . r~i-r~r- r 

40 60 


4Vr-A 


94 


122 


136 


151 


165 


177 


80 


- "T“"j r i p ; jI l t f j f I I [ I f 1 F | 1 

100 120 140 160 180 


207 


T" 




281 


_T 


200 220 240 260 280 


#53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3 f 7-dihydro-1,3,7-trimethyJ- 

104 


109 


55 67 


42 

15 28 J 

I .i .Jil. .ill 

r J r-( Trrr 


82 


m/z~> 


T 

20 40 


' ! ■ ‘ « l "| 
60 80 


94 I, 136 ^5 

I, |!|, 122 |i 150 j 179 

'' ' I 1 'l l 1 j “I 5 ^ ’ 


T~ 


100 120 140 160 180 200 220 240 


- r - T - T - T - r - rT - T - 

260 280 


602941,D Mon Jul 23 10:20:55 2012 Page 3 


Folk OIG PRR 102860 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602941.D 

KAC 

30 May 2008 10:08 

NEW 

19 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: 


\Database\SLI.L 
\Database\NIST05a.L 
\Database\PMW T0X2.L 


Minimum Quality; 80 
Minimum Quality; 80 


library/ID 


C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4 , 5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 


Abundance 

4 

3 

80 



60 



401 


59 

8 

1 

20 ! 

i 

; 

oi 

j; 

Jill 

94 

, Ii i H 

t r 


Average of 5.994 to 6.068 min.: 602941 .D\data.m$ (-) 

282 


|f 146j | |175 1W 


mm 1 1 


253 2 f 


0hfivi i I' V i j i‘ i - I 1 | -| 'i 1 i ' i I t i‘v l-p - v i : i ' VYT ’i V ' | f Vi I' pTr l jrri H-[ t+ttj 1 tH-r-rVrm | i < 'i < 'I'T-t 

miz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


ii 355 


Aoundance#148334: Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate (ester), (5.alpha.,6.alpha 
i 341 


115 162 

94 128 146; 1.175' 

ii!. , . , .i, iili. Mr. . 1 ' 


III 266 j 298 

..i.imUl 2 < > , 1 II hi J, 312 3 f 


n ii .. ,1 , t j i I ii lit., «‘, . tm. . 'J.'.. "i, InM , N! i'i ■ i I 1 -1 .. ! ' ? A;i, il ^ I, ^ 1 * k 

Oi- f+ i - 1-r-j I J t I ; V 1TT- |' J 'I i * j v -ri -r -j r t i i i 't tVtji » > > pr-r-r-r-p t 'r^yn . I | t^r rrrn-n rr 1 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602941 .D 


Mon Jul 23 10:20:56 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 102861 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602941.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 10:08 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

19 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


4 

6.10 C:\Database\NIST05a.L 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 6.068 to 6,184 min,; 602941 D\data.ms (-) 


2§8 


327 


43 


146 


59 


70 


81 


94 


115 


,:U 


m/z--> 


0 


Uik 


128 


215 


162 


174 

ij'Uiit 


204 


UMMMMmtMJM .,J, fill J. 

ii i i ' I' r f -n-f ' T TT-n ^'i i i i i ! i \ > i r : r l-T l-rrrr-t ; rrir t i ' t i i i r t 


! 226 


238 252 


! 284 


“7" 


40 60 80 100 120 140 160 160 200 220 240 260 280 300 320 


Abundance 

80! 
60 

40 

20 

0 

rn/z~> 


#140703; 6-Monoacetylmorphine 


268 


327 


43 


215 


59 70 


81 


146 


,\h Ji ; j ul. 


i 94 115 


i28 


162 


174 


204 


226 


TT-rr-rfr ' 


A 288 

i i I i i- i- i | I i r h , M | - i " i" [ T Y i t i -rpTT- 


284 

i ^ 299 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


602941,D Mon Jul 23 10:20:56 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 102862 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\0 5__29_08\602 941 .D 
KAC 

30 May 2008 10:08 



NEf- 
19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.67 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 
JWH-073 


000561-27-3 99 

208987-48-8 1 


Abundance 


4i3 


801 

3 

i 

| 

601 

j 

401 

2o( 

o\ 


59 

I 


Average of 6.608 to 6.873 min.: 602941.D\data.ms (-) 


268 


rr rr-i-j i i i' i i i i 




81 

j 94 


i ,|l! M 

- _y - 


146 


124 


162 

i 


174 


204 


,.i jiiH, 11 fl| jil'ui' 1 • !<iI mJ, i !, i | ! ! ! 

j-rr j i ]' r ’i- V p' j' i i j y i'1 


2 f238 253 (M 


284 


327 


310 


297 A 


369 


! ! I I ! I 


341354 

! i 7 r-T-T-TT- 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


! 43 


80 

60 

40 
201 


0'? p 


81 


59 


#1; HEROIN 


268 


327 


215 


94 


in 


146 


128 

!i 

, jik fji 


rrfz-- 


!62 ... 

1 1 (4 

i. j 197 

iiiMliit .ill!/! 

— -r-T-T - T- r 


i 2 f 253 !i 

!■ y I^&l, ,.iiL 


310 




284 

i L 298 


I, 341 


369 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602941.D Mon Jul 23 10:20:57 2012 Page 6 


Folk OIG PRR 102863 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\6G2942.D 

KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 
21 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2000000] 


1500000 




! 



1000000 







500000 


3.410 

i 

6.100 




0 J 

HYrM-rr 

Tmrm-iviTTTr n—n-T-rr 

rTTTTTTTTTrTHTW 

■Vrr 

'H-T-r-v m 1 T 

t ' ' M 1 < rt r-f ‘ I ' T r-r-T-r- 


Tfme-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8,00 8,50 9.00 9.50 


TIC: 602942.DWata.ms 

6 i66 


Ret;. Time 


Area Area % Ratio % 


3.410 
6 , 100 
6,666 


259772 

156355 

3833913 


6.11 
3.68 
90.21 


6.78 
4.08 
100.00 


602942,D Mon Jul 23 10:21:02 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 102864 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602942.D 
KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 
21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLX.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.41 

C:\Database\NISTG5a ,L 






lH-Purine-2, 6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

98 



1H- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 



1H- Purine-2,6 -dione r 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

m/z~> 


Average of 3.383 to 3.542 min.: 602942.D\data.ms (-) 


109 

! 


104 



55 67 


82 


94 

ryr4ri ] i-t*t4 


123 


136 


165 

152 i 179 

T ^ | ' tT T T T~ r r hjn "r rj-rr 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


Abundance 

j 

80' 
60 

40 

20 

0 


#53168: 1H’Purine-2 F 6-dione ( 3,7-dihydro-l ,3,7-trimethyl- 


109 


207 

, 11 1' ■ 

190 200 


1$4 


55 67 


42 


15 28 

I j 

r | m rp 


rtm+jT 


82 


fn- r ifi 


94 


rrj-H-i-H 


,|i 122 

sfrTT.-lThrrp 


136 


150 

-rr+r-r 


165 




179 


m/z~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


rr-pUMTrp"TTTT- 

190 200 


602942.D Mon Jul 23 10:21:03 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 102865 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602942.D 
KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 

21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

0;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.10 c:\Database\NXST05a.L 
6-MonoacetyImorphine 
6-Monoacetylmorphine 
6“Monoacetylmorphine 


002784-73-8 99 
002784-73“8 99 
002784-73-8 99 


Abundance 

I 

80 j 
i 

60; 
401 
20 

0 

rrJz- > 
Abundance 

80/ 
601 
J 

j 

20 / 

oL 


Average of 6.068 to 6.200 min.: 602942,D\data.ms (-) 


268 


43 


146 


81 


59 

J 


70 


Mil l md 


94 


124 


105 

L . 


life!.! 


215 


162 
i 174 

;i i . 

i? i i 


204 


19^ 

Juiti 




226 


239 262 


284 


‘i j‘i t ' Vi' j' 1 i ( |~ Vi ' V'r i y t--r~rr f‘ r i n "| ' i i i'i ' |-T L fi'r p ' i \ ; ; i i 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 




#140703: 6-MonoacetyJmorphine 


268 


43 


215 


69 70 


81 


146 


94 

M.I i.. i-U ■! 


115 


m/z--> 


40 


60 


! Jl r4VrtTrf 
80 100 


28 


162 


174 


204 






~T 

120 140 160 


320 

327 


r [ ! i * i f 
180 200 


226 

IJl 


238 252 


284 


299 


220 240 260 280 300 320 


602942.D Mon Jul 23 10:21:03 2012 
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Folk OIG PRR 102866 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602942.D 

KAC 

30 May 2008 10:20 


NSM 
21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6,67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


! 43 


Average of 6.603 to 6.862 min.: 602942.D\cfata*ms (-) 


81 


146 


204 


59 ; 


124 


I 105 j 

"d ' 


162 


481 




327 


268 


310 


226 253 i 


284 


369 


j 341355 


405 


U f f r i r i “j > n r Trrr"r V-rr-r-ry-r < i • i . , . i - i : i TTn r'r - j'"7 j "t j \ \ i‘ t i | t <T i | i -i i it n '-p-nr-ryTTn f i > i i t i rrT-p 

m/2--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 


4j3 


J 

801 

60 

40 

20 

0 


59 


#1: HEROIN 


268 

i 


327 


215 


81 


115 


146 


106 

»MJ s !l;=. 

r T _ i i p i i ‘i i i 


131 

j. i, . 


162 

! j 181 

1 ! !, i 197! 

A - J If, j,! 5 ,! t !•! 


310 


.... j 238 253 ii| 

M .|MI. AU , ill .. •••! 

TT-ryTT- i -Vyr r-rr-r-rT 3 - 


l 284 

i 


369 


it 341 

rrrr rtmrn i i i 


-p-T —••T" H~rr "|" rrn~i~n i i j i i i t | i ; njTT 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602942.D Mon Jul 23 10:21:04 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 102867 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05__29__08\602944 .D 

KAC ..~ 

30 May 2008 10:46 

BLANK 


2 

DRUGS * M 
RTE 


Abundance TIC: 602944.D\da£a.ms 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


602944.D 


Mon Jul 23 10:21:11 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 102868 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

E:\System7\ 
KAC 

30 May 2008 
HEROIN STD 

97 

DRUGS.M 
RTE 


05_29__08\602945 .D 
10:58 


Ab M ibm 
800000 


TfC; 602945>D\data.ms 
6.$61 


800000 

400000 


200000 


Time--> 


0 5 | i r 
2,00 


^ '■-i--T-T-- r rrTT- T -T--T--T-T- T H-r-- T - T - 7 --7--T-T-T--r-i--i“rT- T *r-rrT- T '-/'^r-r- T - F --r-r-T- T --r"r-i"T- T "r"T"i"T- T --F"r-r-T- T --F--i--T-T-- r -i--r 

2,50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 8.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret * Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.661 

1603937 

100.00 

100.00 


602945,D Mon Jul 23 10:21:15 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 102869 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\System7\05 29 08\602945.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

30 May 2008 10:58 


Sample Name 
Submitted by 

HEROIN STD 


Vial Number 

97 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C: \ Da t abase \ PMW_TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 6.66 C 

:\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561~ 27 - 3 99 


Abundance 


| 45 


80 j 
60 i j 

! i 

401 [ 

2 oJ j ! 


Average of 6.608 to 6,851 min,; 6G2945.D\data.ms (-) 


327 


268 


81 


59 

hi , 


94 


115 


146 


204 


162 


28 


174 


Mj, jjJA ,'i.'<87, ■, 


vi \ t iii ; r 

m/z-> 40 60 


ifFj 238 253 I 1 

:K'\\. ,'h. . i... 11 1 , 


310 


369 


284 


296 


“r-pi-1 , r } . I i Tj-n-T-rj",", » M h k 1 * ! 1 1 1 J H" v ' * t " 1 J f rn n“^, ' P J " M ' J 1 r P Yl ' T I'' 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


352 


360 


Abundance 


#1: HEROIN 


j 43 


80 

60 

40 

20 


m/z~> 40 


268 


327 


215 


81 


59 


94 


115 


146 


128 | 

. i.iUi. ii[i 


1 fl74 

| |, I 197 

' 'f‘ T ' rh T 1 " r . 


2(28240253 




310 


284 


i "i i i \ i 'i i i ~ v J ~! j— t~t 


298 


341 


.“H" 1 > ' J I 1 1 1 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


369 


360 


602945,D Mon Jul 23 10:21:16 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 102870 




















